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91
	Rayanaguda
	125 86
	40
	246
	-5
	5-10
	WR
	5-10
	10r
	5-10
	

92
	Kacharam
	41440
	71
	478
	P
	-5
	WHP
	-5
	10+
	BS
	

93
	Nanajpur
	341 96
	136
	794
	P
	5-10
	WR
	PO
	10+
	-5
	

94
	Maddur
	93765
	170
	1 019
	P
	-5
	W HP
	5-10
	10+
	BS
	

95
	Hayathabad
	479 15
	184
	946
	P(2)M
	5-10
	WHP
	PO
	10+
	BS
	

96
	Peddaveed
	28652
	83
	436
	P
	5-10
	W
	-5
	10+
	-5
	

97
	Damerlapalle
	618 76
	245
	1 413
	P
	5-10
	W
	5-10
	10+
	5-10
	

98
	Machanpalle
	88424
	191
	1 059
	P
	-5
	W HP
	-5
	MO
	BS
	

99
	Nagarkunta
	66287
	151
	818
	P
	-5
	WHP
	-5
	5 10
	-5
	

100
	Bhongirpalle
	17604
	28
	178
	P
	-5
	W
	-5
	-5
	-5
	

101
	Polaram
	241 19
	37
	227
	P
	5-10
	W
	5-10
	5-10
	5-10
	

102
	Shabad
	6 604 86
	1 872
	10134
	PMH
	HD
	TW
	POTO
	Monday
	BS
	


	
	
	
	
	0
	
	
	Phone
	
	
	

103
	Kummerbanda
	23067
	131
	692
	P
	5-10
	W
	5-10
	5-10
	5-10
	

104
	Babulagaon
	91054
	144
	852
	P
	5-10
	WHP
	5-10
	10+
	5-10
	

105
	Obagucta
	22258
	45
	250
	-5
	5-10
	WHP
	5-10
	5-10
	5-10
	

106
	Manmarn
	1 681 06
	508
	2736
	P
	5-10
	W
	PO
	5-10
	5-10
	

107
	Ananthawararn
	35976
	118
	632
	P
	-5
	W
	5-10
	5-iO
	BS
	

108
	Keshawaram
	34641
	163
	852
	P
	-5
	W
	5-30
	5-10
	5-JO
	

109
	Ran gap ur
	253 74
	8
	27
	-5
	-5
	W
	5-10
	5-10
	5-10
	

HO
	Kakloor
	1 152 54
	660
	3 751
	P(2)M
	D
	WT
	5-10
	5-10
	BS
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